ELENCO MATERIALE 


SIQLA 

DENOMINAZIONE 

TIRO 

PREZZO 

T 1 

Trasformatore A. F. o. c. 2° 

U. 7401 

18.— 

T 2 

1 0 

■ *• » * 

U. 7151 

18.— 

T 8 

• „ onde media 

U. 7051 

18.— 

T4 

Bobina oscillatrice 

U. 7002 

18.— 

T 5 

» „ o. c. 1 0 

U. 7252 

18.— 

T6 

2° 

n m m mt 

U. 7502 

18.— 

T 7 

Tras|ormatore M. F. 1° stadio 

U.C001 

80.— 

T 8 

. - 2* . 

U. 0012 

80.— 

T» 

• uscita 

U. 6001 

80.— 

T 10 

* elimentazione 

U. 4000 

00.— 

SI 

Bobina di campo 1200 u 


a r. 

AP 

Altoparlante 

U. 3002 

a r. 


Cono altoparlante 

u.aooi.i 

10.— 

Cl 

Condensatore 2000 pF. 

D. 1411.0 

1.30 

C 2 

Compensator 

U. 2001 

0.— 

C3 

ft 

U. 2001 

0.— 

C 4 

ft 

U. 2001 

0.— 

C5 

Condensatore 0,1 pF. 

D. 1411.14 

2.— 

C6 

. variabile 

D. 8410.12 

70.— 

C 7 

« 430 pF. 

+ - 2°/o Mo 

4.15 

C8 

Competvifttore 

U. 2001 

6.— 

C» 


U. 2001 

0.— 

CIO 

Cll 

v t%* «w* 

Condensatore 50 pF. 

U. 2001 
+ -5°/t Mo 

0.— 

2.— 

C12 

. 1000 pF. 

+ -5%Mo 

8.— 

CIS 

w 200 pF. 

+ - 2% Mo 

8.60 

C 14 

- 200 pF. 

+- 2% Mo 

3.00 

C 15 

. 0,25 pF. 

D. 1411.15 

3.50 

C 1ft 
C17 

C18 

. 200 pF. 

• 200 pF. 

- 100 pF. 

+ -2%Mo 

. Ua 

3.60 

a tifl 

t it lo mo 

+ -5%Mo 

Ww 

2.85 


8IGLA 


OENOMINUIONE 


T I P O 


PRCZZO 


CIO 

Condensatore 

25 

pF. 


4* -10% Mo 

2,_ 

C 20 

ft 

2000 

pF. 


D. 1411.6 

ID 

C 21 

ft 

200 

pF. 


D. 1411.2 

1.80 

C 22 

«s 

10000 pF. 


D. 1411.10 

1.40 

C 28 

ft 

10 

PF. 


D. 2014.2 


C 24 

ft 

8000 

pF. 


D. 1411.7 

1.30 

C 25 

ft 

5000 

pF. 


D. 1411.8 

1.30 

C 20 

ft 

8 

pF. 


D. 2014.18 

12.— 

C27 

ft 

8 

pF. 


D. 2014.18 

12.— 

C 28 

■ 

5000 

pF. 


D. 1411.8 

1.30 

R 1 

Resi^enza 

** 

10000 

u 

V* w 

O 

1.20 

R 2 

50000 

Li 

Vs W 

O 

EO 

R 3 

ft 

15000 

Q 

1 w 

o 

i- 

R 4 

ft 

80000 

ft 

2 W 

o 


R 5 

*• 

50000 

,u 

4 /a W 

o 


R 6 

Potenziom.Lesa 0,5 

m 

tfod. AEY 

U. 1231 


R 7 

Resistenza 

7 

Mu 

V.W 

o 

2.— 

R 8 

ft 

0,25 

M11 

Vi W 

o 

1.90 

R« 

Potenziom.Lesa 0,5 

Mu 

ltd. G 

U. 1284 

16.— 

RIO 

Resistenza 

250 

u 

1 W 

O 

2._ 

R 11 

•* 

2 

MU 

V,w 

O 

1.20 

R 12 

ft 

1 

Mil 

Vs W 

O 

1.20 

R 18 

n 

25 

11 

1 w 

% -5% O 

o _ 

VI 

Valvola 6A8 




Fivre 


V 2 

. 6K 7 






V 8 

0Q7 




ft 


V 4 

. 6 V0 




ft 


V 5 

. 0X5 




ft 


VO 

lampadine illuminazione 


Oron 889 R 

4.— 


Commutatore d'onda 


U. 1801 

12.— 


Quadrante cristallo 



U. 11001.11 

22.— 















